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TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) - Mod. Favorit. Apparecchio a permeabilita variabile. Onde medie e cortc di 

vise. Media frequenza 468 ke/s. Resa d’uscila 1,5 wait. 


















